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)£ 2 -Test fiir eine Zufallstafel POOL P6-125 


Funktion 

Fiir eine Zufallstafel mit r Zeilen und c Spalten wird der 7/ert von 
"Y berechnet, urn die TJnabhangigkeit der Zufallswerte zu priifen; es 
werden die Zeilensummen, die Spaltensuminen und die Gesamtsumme ge- 
bildet, woraus dann die Erwartungswerte berechnet werden. Aus diesen 
und den ursprunglichen Elementen der Matrix wird schlieBlich a. 
bestimmt und zusammen mit den Erwartungswerten ausgedruckt. 
Me Werte fiir r und c diirfen zwischen 2 und 32 liegen, wobei eine 
2x2 Tafel allerdings nicht verarbeitet wird, sondern zu einem Halt 
f iihrt . 

Eingabe 

Werte fiir r und c im Gleitkomma, die Elemente der Matrix zeilenweise 
im Gleitkomma fiir 24.0 

Benutzte Unterprogramme 

Gleitkommasystem 24.0 mit Ein- und Ausgabe; Gleitkomma-Festkomma- 
Umwandlung 25. OR, Alphanumerische Ausgabe 19.0 

Speicherbelegung 

7 Spuren Hauptprogramm, 20 Spuren Unterprogramme 


